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Informazioni sulla certificazione (SAR) 


QUESTO MODELLO DI TELEFONO SODDISFA I REQUISITI UE PER 
L’ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO. 


Il dispositivo è un ricetrasmettitore radio. È stato ideato e 
prodotto per non superare i limiti per l’esposizione ai segnali a 
radiofrequenza raccomandati dal Consiglio dell’Unione 
Europea. Questi limiti sono parte integrante delle direttive 
generali e servono a definire i livelli consentiti di irradiazione 
da radiofrequenza per l’intera popolazione. Le direttive sono 
state elaborate da organizzazioni scientifiche indipendenti in 
seguito ad ampie e periodiche analisi di studi scientifici e 
garantiscono un notevole margine di sicurezza mirato alla 
salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall’età e 
dallo stato di salute. 


Lo standard di esposizione per i telefoni cellulari utilizza 
l’unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR 
raccomandato dal Consiglio dell’Unione Europea è pari a 2,0 
W/kg.* I test per i livelli di SAR sono stati eseguiti utilizzando 
le normali posizioni d’uso con il dispositivo che trasmetteva al 
massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di 
frequenza testate. Sebbene il SAR venga calcolato in base al 
massimo livello di potenza certificato, l’effettivo livello di SAR 
del telefono durante l’uso può essere molto inferiore rispetto 
al valore massimo. Infatti, il dispositivo è stato progettato per 
funzionare ai diversi livelli di potenza in modo da utilizzare 
soltanto quella necessaria per collegarsi alla rete. In genere, 


quanto più si è vicini ad una stazione radio base, tanto minore 
sarà l’emissione di potenza del telefono. 


Prima di poter essere commercializzato, un modello di 
telefono deve essere dichiarato conforme alla direttiva 
europea R&TTE. Questa direttiva include, come uno dei 
requisiti essenziali, la tutela della salute e della sicurezza 
dell’utente e di qualsiasi altra persona. Il più alto valore SAR 
registrato per questo modello di telefono durante il test per 
l'uso vicino all'orecchio è stato di 0.37W/kg. Sebbene possano 
esistere delle differenze tra i livelli di SAR dei vari telefoni 
registrati in diverse posizioni, tutti soddisfano i requisiti UE 
per l’esposizione alle radiofrequenze. 


Questo prodotto è conforme alle direttive sull'esposizione alle 
radiofrequenze quando usato nella posizione normale contro 
l'orecchio o quando posizionato ad almeno 1,5 cm dal corpo. 
Quando per operazioni a stretto contatto con il corpo si 
utilizza una custodia, un gancio da cintura o un supporto, è 
necessario che tale oggetto non contenga parti metalliche e 
che il prodotto sia posizionato ad almeno 1,5 cm dal corpo. 


* Il limite di SAR per i telefoni cellulari usati dal pubblico è pari 
a 2,0 watt/kg (W/kg) calcolato su una media di dieci grammi 
di massa. Il limite garantisce un notevole margine di sicurezza 
essendo in grado di offrire maggiore tutela per il pubblico e 
di compensare qualsiasi variazione nelle misurazioni. I valori 
di SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle 
norme di presentazione dei dati nei vari paesi. Per 
informazioni sui valori SAR in altri paesi, consultare le 
specifiche dei prodotti presso il sito www.nokia.com. 


